
PHILIPS RADIO ■ Mod. Dl 590/A * Onde medic, tr? gaimne onde torlf, cinque bittdc allurpalw (come mod. BI 5 80/A, v. circuito a 

inrte). Media frequenza '±68 ke/a. Pnlfiiza d'n^iU 1 W, 








































